14                                          Neuntes Capitel.
Schwierigkeiten angegeben, welch e einer analytischen Darstellung von |8 entgegenstehen.    In meiner Dissertation habe ich die Form el abgeleitet
2,285_________1
.               | +  0,00357 274'5 + '
a   __        *•                   "
274,5_______2,285_______1
y +   0,00357 woraus folgt
^ 4- 0,009671
Gleichungen, die noch bis zum dreissigfachen Betrage der Normaldichte ausreichen diirften.
Fiir ~- : ist an gleicher Stelle aus der zuverlassigsten Versuchs-reihe Regnault's, \velche ergeben hatte
fur —    = 2,606         5,212         10,424        20,848
„      5    — 0,9879      0,9702        0,9352        0,8643 die Form el erinittelt
1 — 0,007554 (— — l\ + 0,00007738 (- -- 1
Da es sich um Anwendung bei niedrigen Drucken (eine bis zwei Atmospharen) handelt, sind zur Berechnung dieser Forrnel nur die drei ersten Zalllen benutzt, die iibrig bleibenden Fehler betragen — 2, +7, — 5 Einbeiten der vierten Deciinalstelle. Es wird aber
pv ~
\ woselbst
a = 1,00763182      I) = —0,0077092      c = 0,00007738 I — 0,009671          ft = — 0,004750
ist. Die Formel darf vielleicht von 1 bis 15 Atmospharen Druck Anwendung finden, wenigstens zur Darstellung eines Theiles der Regnault'schen Ermittelungen. Ainagat's Yersuche einzubeziehen, ist hier nicht zulassig, weil es sich eben nicht urn hohe Drucke handelt,bis zu dieser Temperatur so verhalt, wie nach den gegebenen Formeln vorauszuberechnen ist. Der Exponent 1,00029 bezw. 1,00098 be-stimrnt die Abweichung der thermodynamischen Temperaturgrade von denen des festgesetzten Thermometers. Zahlenangaben folgen spater.
